༄༅། མ་སམཐ་བང་བཧི ཀདྲ་བུ་ཞ༔ྲད་ཝའི་དགོའསྔརྫགས་ཚུན ཀྱ རད་གསོམ།། 5་མཉླ་ཏཱཛ 
ག་ཏཱ་ཡ། མཐའ་མེད་འགྲོ་བའི་ཐོས་གྲོལ་སངས་རྒྱས་མཚན། །དམིགས་ཡུལ་རུས་ཐལ་རིན་ཆེན་བྲས་ལས་ 
གྲུབ། །ལེགས་བཞེངས་དགེ་བས་བདེ་སྐྱིད་བུ་འཁྲིད་མས། །གཙོ་བྱས་འབྲེལ་ཐོགས་སྡིག་ཀུན་བྱང་གྱུར་ 
ཅིག །བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་བདེ་གཤེགས་གྲངས་མེད་པའེ། །ཐུགས་བསྐྱེད་བྱིན་བརླབས་བདེ་སྐྱིད་བུ་ 
འཁྲིད་མས། །གཙོ་བྱས་འབྲེལ་ཐོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །འཕྲལ་དང་ཡུན་གྱི་ཕན་བདེ་ཐོབ་གྱུར་ 
ཅིག །འདི་བྲིས་དགེ་བས་ཡི་གེའི་འདུ་བྱེད་པ། །རྒྱལ་མཚན་བསམ་འགྲུབ་སྒྲིབ་ཀུན་བྱང་གྱུར་ནས། །ཚེ་ 
རིང་ནད་མེད་བསམ་དོན་འགྲུབ་པ་དང་། །མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་རེང་མིན་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག །ཅེས་ས་སྐྱ་པ་ཀུན་ 
བློས་ལྕམ་སྐལ་བཟང་བདེ་སྐྱིད་བུ་འཁྲེད་མའི་དྲིན་ལན་བསབ་ཕྱིར་བྲིས།། །། 


ཡུམ་སྐལ་བཟང་བདེ་སྐྱིད་བུ་ཁྲིད་མའེ་དགོངས་རྫོགས་ཀུན་གྱི་འདོད་གསོལ། ྭ 


